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RESOLUCION 801 (1993) 

Aprob ada por el Consejo de Seguridad en su 3158a. sesion, 
celebrada el 8 de enero de 1993 


El Consejo de Seguridad , 

Habiendo examinado la solicitud de admision como Miembro de las Naciones 
Unidas presentada por la Republica Checa 1/, 

Recomienda a la Asamblea General que admita a la Republica Checa como 
Miembro de las Naciones Unidas, 


1/ S/25045. 
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